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Notes: 1) original note values have been halved 

2) original keys: Ut 1st, Ut 3rd, Ut 4th, Fa 4th 

3) editorial accidentals above the staff 

4) black notes indicated by dotted brackets. 



Source: De arte canendi—Norimberge apud Ioh.Petreius—1 540. 



